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NRO REVIEW COMPLETED 
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1962 


M i^a i IMbNWtor (IwMNyreik) 

smi3^ f IailiS.ai BftfclaftUflo of »S&M Mmitm 


1, A tfe® 3L,5th ©f i^iy 9ud 

*iooe»®f«13y ««?» iir ncpme^m 

2* A prebl«» bfttflfS©. «vliRii ultfe tl» lat«P»i^ 
tw&^ \0yMttfyTf ©cafiy in iJ** wSMAfxtm 
»si«n« tsOUso COBEim, til • p»i« i waf i— i msflx^ ®«at* 

tfeNt ptfppoie e# tma i» to pwatt * ’i*a^ 

^iKlon to iPWBi* tlhft film fl«t «)q?«Bt»o^Tfee 

praMnaaro a|!^»«r«d to b® a^cNpito ttoosa^ paw 42^ it timet 
tima* ffeptwi fe*- l yy* aavaral ovaxvacposmToa b«pa% to to tw 

film ifetcfe m psaidba# 4nai^ti^ awoaa tl» g*tw ^ 

irQuOmw iriinTaad op wa a tlB g at imaMoBt ooMaiKoras s» 
oxtdt» %0B CTNs o wMpy it warn Iw ro w i that a wlaw htA hwn 
iiaadWrtmtly loft off of tJaa weofwty oamaatto ^ 

osanree aya^aa* ffeia c*apwl. a »!«»' ppotwaca loi** wm a 
»g ! pag aoccCTHjag to IMS ami aotima ia- taSw to 
jamsa» mm xmmm e mam of iM» tirpe* 

3. la attaE^tlag to ^^oemm tha m$mUX at S§0tmm>^ 
Kodak ia a *ip*»*«*» am to wtaia tha stallar imagra^ it ««» fowl 
tlia atellw iaagaa ea all paawwi aso^pt o« th* 
^EWUy ow«pBac|»o»od* Thia j0 a m &Ki& maa no t 
^ tho frteliw had haw pc^pswly aat at a 2 mmsS. aaqpcawa 
tlMi baead ooaaidasiih2« stadf of tha a git t o 3. p e t ad 

jpimp Wat ataSlar j^to^mi^# All of tit s owiy t 
iffipo lead vm to bsliarea tlwt oater wooa» owm deriag 
dayU^ hoaro, la daife* TMa la wrtdeROy wt We ««»• Tho 
of tW iHa vm mmmr oleowp tha® 90^ to tha ateHtr pB» 
«iid tti jy r-' it la i-qaaBaail into tW maSmmU faiil og» it p royldiem 
tti mm mm ataads* SwelwBWt inweii, i» f®op»iiag to 
two «f tha four imiam mmmxM i»: an 
M^XL Tiitirf -*?**' im tha i«lii of idellacr itetoipiaph?' ata^aa* 
fliroQ^ a aliToa* aa^awsweiit# it la baliawd tWt m* 

ootOd wdisoet th© horfLaae wnra Into a otonar aeda to gala 
ymtmX data fesp JWtwp® atoilar oawm aattiagi iwt ooly for 
|>et f» t&® liaidEiiisg aWllaap ammm fear both wl 
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